dyrektor Oddziału Banku Polskiego w Rzeszowie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
zasłużony działacz na polu L. 0.P.P. i L. M. K. 


przeżywszy lat 33. po długiej a ciężkiej chorobie. opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 18 stycznia 1938 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 22 b. m. o godz. 3', po poł., na którv-to smutny obrzęd stoskana Żona 1 syn zapraszają 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 1 Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 24 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Reformatów. 
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